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Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 


Berichtigung zum Faktenbericht 1977 zum Bundesbericht Forschung 
— Drucksache 8/1116 — 


Die Schaubilder auf den Seiten 5 und 7 sind vertauscht. 

Das Schaubild „Wissenschaftsausgaben in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1977" auf Seite 7 gehört als Schaubild 1 
auf Seite 5. 

Das Schaubild „Gesamtbudget Forschung und Entwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland 1977" auf Seite 5 gehört als 
Schaubild 4 auf Seite 7. 
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